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PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 30 , 2018 / माघ 10 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , JANUARY 30 , 2018 /MAGHA 10 , 1939 


सं . 365 ] 
No. 365 ] 


उपभोक्ता मामले , खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 

भारतीय मानक ब्यूरो 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 जनवरी, 2018 
का . आ . 426 (अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड (ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि - भारतीय मानक ( कों ) जो कि | रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
(3) 

( 5 ) 


(1) 


( 2 ) 


1. 


12 जनवरी 2018 


आई एस 11069 : 2017 परिष्कृत , 12 जनवरी 2018 | आई एस 11069 : 1984 
विरंजित , हाइड्रोजनीकृत, विंटराइज्ड 

परिष्कृत, विरंजित , 
एवं निर्गन्धीकृत सोयाबीन का तेल 

हाइड्रोजनीकृत , विंटराइज्ड एवं 
- विशिष्टि 

निर्गन्धीकृत सोयाबीन का तेल 
(पहला पुनरीक्षण ) 

- विशिष्टि 


556 GI/ 2018 
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क्रम 


रद्द होने की तिथि 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


संख्या 


स्थापित तिथि - भारतीय मानक ( कों ) जो कि 

रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
(3) 


( 2 ) 


( 5 ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16480 : 2017 मृदा | 12 जनवरी 2018 
संचालन मशीनरी - रबड़ टायर 

मशीनें - स्टेयरिंग अपेक्षाएँ 


12 जनवरी 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16602 ( भाग 1) : 
2017/ आई एस ओ 28560-1 : 

2014 सूचना और प्रलेखन - 
पुस्तकालयों में आरएफआईडी भाग 

1 कार्यान्वयन के लिए डेटा 
एलिमेंट्स और सामान्य दिशानिर्देश 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16663 : 2017/ आई ई / 12 जनवरी 2018 

सी / टी एस 62727 : 2012 
प्रकाशवोल्टीय पद्धतियाँ - सोलर 

ट्रैकरों हेतु विशिष्टि 


5. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16689 : 2017/ आई एस | 12 जनवरी 2018 

ओ 6527 : 1982 परमाणु ऊर्जा 
संयंत्र - विश्वसनीय डेटा विनिमय - 

सामान्य दिशा निर्देशों 


6. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16692 : 2017/ आई एस | 12 जनवरी 2018 
___ ओ 2889 : 2010 परमाणु 
सुविधाओं के ढेर और नलिकाओं से 
हवाई रेडियोधर्मी सामग्री के नमूने 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16693 : 2017/ आई एस | 12 जनवरी 2018 

ओ 8769 : 2010 संदर्भ स्रोत - 
अल्फा, बीटा और फोटान एमीटर्स - 
सतह संदूषण मानिटर की अंशांकन 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


रद्द होने की तिथि 


क्रम - स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । स्थापित तिथि - भारतीय मानक ( कों ) जो कि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
( 2 ) 

(3) 


( 5 ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी । 12 जनवरी 2018 

19785- 2 : 2006 सुचना 
प्रोधौगिकी - कॉमन बायोमैट्रिक 
एक्सचेंज फार्मेट रूपरेखा भाग 2 
बायोमैट्रिक पंजीकरण प्राधिकरण के 

प्रचालन हेतु प्रक्रियांये 


9 . 


12 जनवरी 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 

19794- 14 : 2013 सूचना 
प्रोधौगिकी - बायोमैट्रिक डाटा 
इंटरचेंज फार्मेट भाग 14 डीएनए 

डाटा 


10. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी । 12 जनवरी 2018 
__ 29109-5 : 2014 सूचना 
प्रोधौगिकी - आईएसओ/ आईईसी 
19794 में परिभाषित बायोमैट्रिक 
डाटा इंटरचेंज फार्मेट की अनुरूपता 
परीक्षण प्रणाली विज्ञान भाग 5 

चेहरा इमेज डाटा 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई ई सी 62538 : 2008 | 12 जनवरी 2018 
ऑप्टिकल उपकरणों का वर्गीकरण 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 
002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता हैं । 

संदर्भ : PUB/ 3 / 3/ 2017 -18] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th January, 2018 
S . O . 426 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 . 


12 Jan 2018 


12 Jan 2018 


IS 11069 : 2017 Refined, Bleached , | 

Hydrogenated , Winterized and 
Deodorized (RBHWD ) Soybean Oil - 

- Specification 
(First Revision ) 


IS 11069 : 1984 Refined , 
Bleached , Hydrogenated , 
Winterized and Deodorized 
(RBHWD ) Soybean Oil – 

Specification 


12 Jan 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16480 : 2017 Earth Moving 
Machinery – Rubber Tyred Machines 

- Steering Requirements 


3 . 


12 Jan 2018 


IS 16602 (Part 1 ) : 2017 / ISO 28560 

1 : 2014 Information and 
Documentation , RFID in Libraries 
Part 1 Data Elements andGeneral 
Guidelines for Implementation 


4 . 


12 Jan 2018 


IS 16663 : 2017 / IEC / TS 62727 : 

2012 Photovoltaic Systems – 
Specification for Solar Trackers 


5 . 


12 Jan 2018 


IS 16689 : 2017/ ISO 6527 : 1982 
Nuclear Power Plants , Reliability 
Data Exchange - General Guidelines 


NA 


12 Jan 2018 


IS 16692 : 2017/ ISO 2889 : 2010 

Sampling Airborne Radioactive 
Materials From the Stacks and Ducts 

of Nuclear Facilities 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 3) 


(4 ) 


7 . 


12 Jan 2018 


IS 16693 : 2017 / ISO 8769 : 2010 
Reference Sources - Calibration of 
Surface Contamination Monitors - 
Alpha -, Beta - and Photon Emitters 


NA 


NA 


12 Jan 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEC 19785 - 2 : 2006 
Information Technology – Common 

Biometric Exchange Formats 
Framework Part 2 Procedures for the 

Operation of the Biometric 

Registration Authority 


12 Jan 2018 


IS /ISO / IEC 19794 - 14 : 2013 
Information Technology – Biometric 
Data Interchange Formats Part 14 

DNA Data 


NA 


NA 


12 Jan 2018 


NA 


NA 


IS / ISO /IEC 29109 -5 : 2014 

Information Technology – 
Conformance Testing Methodology 

for Biometric Data Interchange 
Formats Defined in ISO / IEC 19794 

Part 5 Face Image Data 


11. 


12 Jan 2018 


IS /IEC 62538 : 2008 Categorization 

of Optical Devices 


NA 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 


[Ref: PUB/ 3 / 3 /2017 - 18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 

se facett , 2279 , 2018 
.31. 427 (3 ).— stredie hen atPH 1987 # AH 7 # 34A24H (1) de (a ) o BFTURUT # 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 
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अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक ( कों ) । स्थापित तिथि 
की संख्या वर्ष और शीर्षक 


क्रम 
संख्या 


रद्द होने की तिथि 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि 
रद्द होने है, अगर है, की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 


(1) 


( 2) 


( 3) 


( 5 ) 


19 जनवरी 2018 


आई एस 1391 ( भाग 2) : | 19 जनवरी 2018 
2017 कक्ष वातानुकुलक 
विशिष्टिभाग २ विभक्त 

वातानुकुलक 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 1391 ( भाग 2) : 
1992 कक्ष वातानुकुलक 
विशिष्टिभाग २ विभक्त 

वातानुकुलक 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2. 


आई एस 1448 (भाग132) : - 19 जनवरी 2018 | आई एस 1448 ( भाग132) : | 19 जनवरी 2018 
2017 पेट्रोलियम और उसके 

1989 पेट्रोलियम और उसके 
उत्पादों के लिए परीक्षण के 

उत्पादों के लिए परीक्षण के 
तरीके भाग : 132 कच्चे और 

तरीके भाग: 132 कच्चे और 
कैलक्लाइंड कोक में नमी की 

कैलक्लाइंड कोक में नमी की 
मात्रा के निर्धारण 

मात्रा के निर्धारण 
(पहला पुनरीक्षण ) 


3. 


| 


19 जनवरी 2018 


आई एस 4333 (भाग3) : 
2017/ आई एस ओ 7971 -3 : 
2009 खाधान्नों की विश्लेषण 
पद्धति भाग 3 द्रव्यमान प्रति 
हेक्टोलीटरनामक बल्क घनत्व 

का निर्धारण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


IS4333 (भाग3) : | 19 जनवरी 2018 
2002/ आई एस ओ 7971- 2 

: 1995 खाधान्नों की 
विश्लेषण पद्धति भाग 3 
हेक्टोलीटर भार का निर्धारण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


4. 


आई एस 7302 : 2017 स्वयं । 19 जनवरी 2018 | आई एस 7302 : 1974 स्वयं | 19 जनवरी 2018 
समाहित श्वसन तंत्र और स्वयं 

समाहित श्वसन तंत्र और स्वयं 
समाहित पानी के नीचे स्वसन 

समाहित पानी के नीचेस्वसन 
तंत्र के लिए वाल्व फिटिंग - 

तंत्र के लिए वाल्व फिटिंग - 
विशिष्टि(पहला पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) 
की संख्या वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि 
रद्द होने है, अगर है, की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


आई एस 7631 : 2017 / आई 
एस ओ 22915- 4 : 2009 
औधोगिक ट्रक - 1 200 मिमी 
तक उत्थापित ऑपरेटर स्थिति 
वाले पैकेट स्टैकर , डबल स्टैकर 
एवं ऑर्डर पिकिंग ट्रक - स्थिरता 

का सत्यापन 
( दूसरा पुनरीक्षण) 


19 जनवरी 2018 | आई एस 7631 : 1993 ट्रकों | 19 जनवरी 2018 

के पैलेट स्टैकर और ऊँचें 
उत्थापनप्लेटफार्म - स्थिरता 

कीपरीक्षण पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण ) 


6. 


19 जनवरी 2018 


आई एस 7718 : 2017 स्थिर - 19 जनवरी 2018 

पहिये और सर्पननिकासों के 
निरीक्षण , और रख- रखाव की 

सिफारिशें 
( दूसरापुनरीक्षण ) 


आई एस 7718 : 1991 

स्थिर पहिये और 
सर्पननिकासों के निरीक्षण , 
और रख -रखाव की सिफारिशें 

( पहलापुनरीक्षण ) 


___ 7. 


19 जनवरी 2018 


आई एस 10766 : 2017/ आई | 19 जनवरी 2018 
एस ओ 3842 : 2006 सड़क 

वाहन - पाँचवाँ पहिया - 
अंतर्विनिमेयता( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 10766 : 2004/ 
आई एस ओ 3842 : 2001 

सड़क वाहन - पाँचवाँ 
पहिया - अंतर्विनिमेयता 

(पहला पुनरीक्षण ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


8. - आई एस 13730 (भाग 38) : | 19 जनवरी 2018 

2017/ आई ई सी 60317-38 : 
2013 विशेष प्रकार की कुंडलन 
तारों की विशिष्टि भाग 38 

बान्डिंग परत सहित , 
वर्ग200, पॉलीअमाइड 
इमाइडइनैमलित राउंड ताँबा 

तार सहित पालिएस्टर या 
पॉलीएस्टेरइमाइडअधिलेपित 
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क्रम 


स्थापित तिथि 


- स्थापित भारतीय मानक ( कों ) 

की संख्या वर्ष और शीर्षक 


संख्या 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि | रद्द होने की तिथि 
रद्द होने है, अगर है, की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


9 . 


19 जनवरी 2018 


आई एस 15611 (भाग 1) : 
2017/ आईएस ओ 22915-5 : 
2014 औधोगिक ट्रक - सिंगल 
साइड- लोडिंग वाले ट्रक - 
स्थिरता का सत्यापन 
(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15611 ( भाग1) : | 19 जनवरी 2018 
2005/ आईएस ओ 13563 
1 : 2001 एकल साइड 

लदाईकाँटा - 


उत्थापकट्रकभाग1 
स्थायित्वपरीक्षण 


10. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16108 ( भाग 2) : - 19 जनवरी 2018 
2017/ आई ई सी / टी आर 
62471- 2 : 2009 लैम्पोंएवं 

लैम्प सिस्टम की 
फोटोबायोलाजिकल सुरक्षा भाग 

2 नॉन -लेजर ओप्टिकल 
रेडिएशन सुरक्षा संबंधी निर्माण 

अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश 


19 जनवरी 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


11. | आई एस 16108 ( भाग 3) : 

2017/ आई ई सी/ टी आर 
62471 - 3 : 2015 लैम्पोंएवं 

लैम्प सिस्टम की 
फोटोबायोलाजिकल सुरक्षा भाग 
3 मानव संबंधी सघन स्पदित 
लाईटस्रोत उपकरण के सुरक्षित 

प्रयोग हेतु दिशानिर्देश 


12. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16561 (भाग 5) : | 19 जनवरी 2018 
2017/ आई एस ओ 11064 -5 : 

2008 नियंत्रण केन्द्र के 
श्रमदक्षता शास्त्र डिजाइन भाग 5 

प्रदर्शन और नियंत्रण 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) 
की संख्या वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि 
रद्द होने है, अगर है, की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


13. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16562 ( भाग 2) : - 19 जनवरी 2018 
2017/ आई एस ओ 15536 

(भाग2) : 2007 
श्रमदक्षताशास्त्र - कप्यूटर 
पुतला और शरीर टेम्पलेट भाग 

2 कार्यों का सत्यापन और 
कप्यूटर पुतला प्रणाली के लिए 

आयाम के सत्यापन 


14. 


19 जनवरी 2018 


लागूनहीं 


लागूनहीं 


आई एस 16564 : 2017/ आई 
एस ओ 24504 : 2014 

श्रमदक्षताशास्त्र - सुलभ 
डिजाइन — उत्पादों और पब्लिक 

एड्रेस सिस्टम के लिए बाद की 
घोषणाओं की ध्वनि दबाव स्तर 


19 जनवरी 2018 


लागूनहीं 


लागूनहीं 


15. || आई एस 16565 : 2017/ आई 

एस ओ 24503 : 2011 
श्रमदक्षता शास्त्र 

सुलभडिजाइन 
उपभोक्ताउत्पादों पेर स्पर्श डॉट्स 

और सलाखें 


19 जनवरी 2018 


लागूनहीं 


लागूनहीं 


16. | आई एस 16567 : 2017/ आई 

एस ओ 24501 : 2010 

श्रमदक्षता शास्त्र 
सुलभडिजाइन – उपभोक्ता 
उत्पादों के लिए श्रवण संकेतों के 

ध्वनि दबाव स्तर 
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स्थापित तिथि 


क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) 
संख्या की संख्या वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि | रद्द होने की तिथि 
रद्द होने है, अगर है, की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

( 5 ) 


( 2 ) 


19 जनवरी 2018 


लागूनहीं 


लागूनहीं 


17. | आई एस 16569 : 2017/ आई 

एस ओ 11429 : 1996 
श्रमदक्षता शास्त्र - श्रवण और 
दृश्य खतरे और जानकारी सिग्नल 

की व्यवस्था 


लागूनहीं 


लागूनहीं 


18. - आई एस 16595 (भाग 20) : - 19 जनवरी 2018 

2017/ आई एस ओ 9241- 20 : 
2008 मानव प्रणाली बातचीत 
के श्रमदक्षता शास्त्र भाग 20 
जानकारी / संचारप्रौधोगिकी 
( आईसीटी) उपकरण और सेवाओं 

के लिए पहुँच दिशानिर्देश 


लागूनहीं 


लागूनहीं 


19. - आई एस 16595 ( भाग154) : . 19 जनवरी 2018 

2017/ आई एस ओ 9241- 154 
: 2013 मानव-प्रणाली बातचीत 
के श्रमदक्षता शास्त्रभाग 154 
इंटरएक्टिववायस रिस्पांस 
( आइवीआर) अनुप्रयोग 


20. आईएस/ आई एस ओ 60958-1 | 19 जनवरी 2018 आई एस / आई एस ओ | 19 जनवरी 2018 
: 2014 अंकीय श्रव्य अतंर्गुष्ठ 

60958- 1 : 2004 अंकीय 
भाग । सामान्य 

श्रव्य अतंर्गुष्ठ भाग 1 सामान्य 
( पहला पुनरीक्षण ) 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 
002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/ 3/3/2017-18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


[ TT II - au 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd January, 2018 
S .O . 427 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


SCHEDULE 

Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3) 


(5 ) 


1. 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 1391 (Part 2 ) : 2017 Room Air 
Conditioners — Specification Part 

2 Split Air Conditioners 

( Third Revision ) 


IS 1391 (Part 2 ) : 1992 
Room Air Conditioners – 
Specification Part 2 Split Air 

Conditioners 
(Second Revision ) 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 1448 (Part 132 ) : 2017 
Methods of Test for Petroleum and 

its Products Part : 132 
Determination ofMoisture 
Content in Raw and Calcined 

Petroleum Coke 
(First Revision ) 


IS 1448 (Part 132 ) : 1989 

Methods of Test for 
Petroleum and its Products 
Part : 132 Determination of 
Moisture Content in Raw 
and Calcined Petroleum 

Coke 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 4333 ( Part 3 ) : 2017 /ISO 7971 
3 : 2009 Methods of Analysis for 
Foodgrains Part 3 Determination 
of Bulk Density , Called Mass Per 

Hectolitre 
( Second Revision ) 


IS 4333 (Part 3 ) : 2002 /ISO 
7971- 2 : 1995 Methods of 
Analysis for Foodgrains Part 

3 Determination of 
Hectolitre Weight 
(First Revision ) 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 7302 : 2017 Valve Fittings for 

Self Contained Breathing 
Apparatus (SCBA ) and Self 
Contained Underwater Breathing 
Apparatus (SCUBA ) – 

Specification 
(First Revision ) 


IS 7302 : 1974 Specification 

for Valve Fitting for Gas 
Cylinder Valves for Use 
with Breathing Apparatus 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 7631 : 2017 /ISO 22915 -4 : 
2009 Industrial Trucks — Pallet 
Stackers , Double Stackers and 

Order -Picking Trucks with 
Operator Position Elevating up to 

and Including 1 200 mm Lift 
Height — Verification of Stability 

(Second Revision ) 


IS 7631 : 1993 pallet 

Stackers and High Lift 
Platform Trucks -Method of 

Stability Test 
(First Revision ) 
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Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 


( 1 ) 


(3 ) 


(5 ) 


6 . 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 7718 : 2017 Recommendations 

for Inspection , Testing and 
Maintenance of Fixed Wheel and 

Slide Gate 
(Second Revision ) 


IS 7718 : 1991 
Recommendations for 

Inspection , Testing and 
Maintenance of Fixed Wheel 

and Slide Gate 
(First Revision ) 


7 . 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 10766 : 2017 / ISO 3842 : 2006 
Road Vehicles – Fifth Wheels - 
Interchangeability ( Second 

Revision ) 


IS 10766 : 2004 /ISO 3842 : 
2001 Road Vehicles — Fifth 
Wheels — Interchangeability 

( First Revision ) 


19 Jan . 18 


NA 


ΝΑ 


IS 13730 ( Part 38) " 2017 /IEC 
60317 - 38 : 2013 Specifications for 
Particular Types of Winding Wires 

Part 38 Polyester or 
Polyesterimide Overcoated with 

Polyamide -Imide , Enamelled 
Round Copper Wire , Class 200, 

With a Bonding Layer 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS 15611 (Part 1) : 2017 /ISO 
22915 -5 : 2014 Industrial Trucks 
– Single - Side -Loading Trucks – 
Verification of Stability 

( First Revision ) 


IS 15611 ( Part 1) :2005 /ISO 
13563- 1 : 2001 Single Side 
Loading Fork -Lift Trucks 

Part 1 Stability Tests 


10 . 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16108 (Part 2) : 2017 /IEC / TR 
62471 - 2 : 2009 Photobiological 

Safety of Lamps and Lamp 
Systems Part 2 Guidance on 
Manufacturing Requirements 
Relating to Non - Laser Optical 

Radiation Safety 


11. 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16108 (Part 3 ) : 2017 /IEC / TR 
62471- 3 : 2015 Photobiological 

Safety of Lamps and Lamp 
Systems Part 3 Guidelines for the 
Safe use of Intense Pulsed Light 
Source Equipment on Humans 


12 . 


19 Jan . 18 


NA 


ΝΑ 


IS 16561 (Part 5 ) : 2017/ ISO 
11064 -5 : 2008 Ergonomic Design 
of Control Centres Part 5 Displays 

and Controls 


[ 471 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 5 ) 


13 . 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16562 (Part 2 ) : 2017 / ISO 
15536 (Part 2 ) : 2007 Ergonomics 
- Computer Manikins and Body 
Templates Part 2 Verification of 
Functions and Validation of 
Dimensions for Computer 

Manikin Systems 


14 . 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16564 : 2017 / ISO 24504 : 
2014 Ergonomics — Accessible 
Design – Sound Pressure Levels 
of Spoken Announcements for 
Products and Public Address 

Systems 


15 . 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16565 : 2017/ ISO 24503 : 
2011 Ergonomics — Accessible 
Design — Tactile Dots and Bars 

on Consumer Products 


16 . 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16567 : 2017 / ISO 24501 : 
2010 Ergonomics — Accessible 
Design — Sound Pressure Levels 
of Auditory Signals for Consumer 

Products 


17 . 


19 Jan . 18 


ΝΑ 


NA 


IS 16569 : 2017/ ISO 11429 : 
1996 Ergonomics — System of 
Auditory and Visual Danger and 

Information Signals 


18 . 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16595 ( Part 20 ) : 2017/ ISO 

9241- 20 : 2008 Ergonomics of 
Human — System Interaction Part 
20 Accessibility Guidelines for 

Information / Communication 
Technology (ICT) Equipment and 

Services 


19 . 


19 Jan . 18 


NA 


NA 


IS 16595 (Part 154 ) : 2017 / ISO 
9241- 154 : 2013 Ergonomics of 
Human - System Interaction Part 
154 Interactive Voice Response 

(IVR ) Applications 
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Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


20 . 


19 Jan . 18 


19 Jan . 18 


IS / IEC 60958 - 1 : 2014 Digital 
Audio Interface Part 1 General 

( First Revision ) 


IS /IEC 60958 - 1 : 2004 
Digital Audio Interface Part 

1 General 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[ Ref: PUB /3 /3 /2017 - 18 ] 
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